Inz. Jan Zapatowicz 


diugoletni Dyrektor Polskich Zakładów Garbarskich 


przeżywszy lat 62, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 17 listopada 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobu rodzinnego nastąpi w środę 21 b. m. o godz. 2*/, po poł., 
na który-to smutny obrzęd zapraszają: 


Dyrekcja i Pracownicy Polskich Zakładów Garbarskich S. A. w Krakowie. 


.wabozeństvyvvo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 22 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym w Dębnikach. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikoiaisho M 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 M 


